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BULLETIN TECHNIQUE N° 275 31 OCTOBRE 1979 


PUCERONS ET JAUNISSE _NA N j_S AN TE / CEREALES / 

Les températures maximales supérLeures à 10 - 11°C permettent 
encore aux pucerons aLLés de coLonLser Les cuLtures maLs Les voLs sont 
peu abondants. 


LES NIVEAUX D'INFESTATION sont toujours TRES VARIABLES ; d'une 
manLère généroLe LLs sont foLbLes maLs en sLtuatlon favorable, semis 
de La fin Septembre - début Octobre ou encore proximité d'un mois 
tardif, des cuLtures peuvent être fortement colonisées. Outre Les 
réglons déjà citées dons Les précédents bulletins techniques de Lo 
Station d ' Avertissements Agricoles "CENTRE", des Interventions se 
justifie dons Lo VAL DE LOIRE et L'ORLEANAIS. 


Un traitement est nécessaire cette année dès que deux plantes 
sur trois sont porteuses d ' ou moins un puceron. 


IL convient également de rappeler que seules de fortes gelées, 
ovec des températures Inférieures à - 10°C, pendant plusieurs jours, 
assurent une destruction pratiquement complète dos colonies de pucerons. 


UMACES 

Les conditions climatiques sont toujours favorables à ces 
ravageurs : une surveillance est toujours nécessaire. 


L'Ingénieur en Chef d'Agronomle 
Chef de la Clrconscr Iptlon Phytosanitaire "CENTRE" 

G. BENAS 





